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ディスプレイ表示色の差異について 


このたびは、饽社製品をこ•描入いただき、まことにありがとうございます。 

本機には.左右2つのディスプレイが搭®さわておりますが,液晶パネルの特性(こより、 
色調や理度などが、2つのディスプレイ間で若千異なることがあります。 

本璣の恕品仕様となりますので、ご理解いただくようお願し緻します。 

また、色調(明るさ、コントラスト,ガンマ)については、以下の設定を行5ことでディスプ 
レイ間の盂巽の 3D 整が口:能です。 


色調(明るさ、コントラスト、ガンマ)の調整方法 

※個の ft 調 IffM が可能なのは Extend モードのみとなります。 

①「スタートメニュー！より，「すベてのプ□グラム 「Catalyst Control CenterJ-rccc - 
辞 HJ を S 択します= 



Control Center」 が表示されます„ 

一よりIグラフィックス J 一 r デスクトッフフロノ（テイ」を iS 択します • 


③ 「色 J タブをクリックします. 

④ ディスフレイの坤類を茨択します a 
左復ディスプレイの色羽をすると5 

n.ATI Radeon HD 3200(以下 SBI>J 

石價」ディスプレイの色羽をすると 
r2.AT| Radeon HD 3200(以下 S 昀} J 

(DrATI 色コント□—ルを再びアクティブに 
する (R)」 ポタンをクリックします。 

⑥お好みの色合いに gS しま1 

ガンマ,明る己コントラストの拉定 S 旁をチ 
ヤンネルごと(赤-舌嫌すベ r) に行し译す. 

® &定が完，しましたら. roK」;T； タンをクリッ 
クし，ウインドウを閉じます， 



fg p メモ 1- 

SS した6调は、 CaxaWsr Control Center のみ¢3効てなり次歹， 

Wloaov/sfcft 筇など CeiUlyst’ v Control Conter 勖していないとき$ 

ソフトウ T アてよ：>0•よ、 Catalyst Cantrol Cente- f 沒定し rr0SSS が有効にならない塌合が 
あ0ます • 

y+i/ り::てモードを切 om えた a®、 奂必 asr がにならない w 合がありま歹，そのとさは、 
スタート メー：！一 I Catalyst Control CsrterJ 内の f ランタイムの再紀勒.を妃略してください. 
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SHEET INFO LCD SETTING 0X10 |DCO?-^1073-0?A] 













































